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Dziennik ustaw państwa 


dla 


królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych. 


Część XCII. — Wydana i rozesłana dnia 24. września 1908. 


Treść: (A 198 i 199.) 198. Rozporządzenie, mające na celu wykonanie niektorych postanowień nalezytościo- 
wych $u 87. ustawy z dnia 16. grudnia 1906. o ubezpieczeniu pensyjnem funkcyonaryuszy w służbie pry- 
watnej i niektórych funkcyonaryuszy w służbie publicznej. — 199. Obwieszczenie, dotyczące dopuszczenia 
nowego systemu elektromierza do urzędowego uwierzytelniania. 


198. 


Rozporządzenie Ministerstwa skar- 

bu w porozumieniu z Minister- 

stwem spraw wewnętrznych z dnia 
11. sierpnia 1908., 


mające na celu wykonanie niektórych postanowień 

należytościowych Su 87. ustawy z dnia 16. grudnia 

1906., Dz. u. p. Nr. 1. z roku 1907. o ubezpiecze- 

niu pensyjnem funkcyonaryuszy w służbie pry- 

watnej i niektórych funkcyonaryuszy w służbie 
publicznej. 


Na zasadzie Su 87. ustęp ostatni ustawy z dnia 
16. grudnia 1906., Dz. u. p. Nr. 1. z roku 1907. 
rozporządza się w porozumieniu z c. k. Minister- 
stwem spraw wewnętrznych, co następuje: 


I. Zakłady zastępcze i umowy zastępcze za- 
kładów ubezpieczeń. 


Artykuł 1. 


Obowiązek donoszenia. 


Zakłady zaopatrzenia i zakłady ubezpieczeń 
wymien ione w $$ 65.3 66., lit. a) ustawy z dnia 
16. gru dnia 1906., kióre w myśl Su 67. ustawy 


(Polnisch. ) 


uzyskały w Ministerstwie spraw wewnętrznych uzua- 
nie za zakłady zastępcze, względnie uznanie umów 
zastępczych lub formularzy na takie umowy, są obo- 
wiązane donieść o tej okoliczności w ciągu 30 dni, 
licząc od dnia doręczenia decyzyi, wypowiadającej 
to uznanie, właściwej naczelnej władzy skarbowej 
I. instancji (dyrekcyi okręgu skarbowego, urzędowi 
wymiaru należytości), przedkładając 2 odpisy (dru- 
kowane egzemplarze) swycli statutów, względnie 
odpis odnośnych umów zastępczych lub formularzy. 

Jeżeli wspomnianą decyzyę doręczono już 
przed dniem 1. stycznia 1909., natenczas należy 
wnieść doniesienic, o którem była mowi, naj- 
później w ciągu miesiąca stycznia 1909. 


Artykuł 2. 
Wykazywanie miesięczne. 


O ile w umowach ubezpieczenia zawartych 
przez zakłady zastępcze z osobami, podlegajacemi 
obowiązkowi ubezpieczenia ($ 1. ustawy), lub 
w umowach zastępczych zakładów ubezpieczeń za- 
pewniono prawa, przekraczające wymiar ustawowy 
(88 4., 5., 6., 11., 12., 15. i 18. ustawy), podle- 
gają ubezpieczenia te co do tej części praw wyni- 
kających z ubezpieczenia, która przekracza wymiar 
ustawowy, ogólnym przepisom nalezytosciowym. 
Zakłady ubczpieczające winny co do ubezpieczeń 
tego rodzaju, częściowo wolnych od należytości 
wykazywać osobno w „Dziennikach nalezytose 
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uiszczanych bezpośrednio*, które mają być prowa- 
dzone w myśl rozporządzenia Ministerstwa skarbu 
z dnia 20. grudnia 1862., Dz. u. p. Nr. 102. w ko- 
lumnie wyszczególnienia przedmiotu przy poszcze- 
gólnych odnośnych pozycyach te kwoty częściowe, 
co do których zakłady te domagają się uwolnienia 
Od należytości na zasadzie $ 87., ustęp 3. ustawy. 
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swych umów służbowych. uznanych za mnowy za- 
stępcze, żądają ulg należylościowych w myśl $ 87., 
ustep 3. ustawy, podlegają co do uznania umów 
zastępczych lub formularzy na takie umowy okre- 
ślonemu w artykule 1. obowiązkowi wnoszenia do- 
niesień, a to niezależnie od zobowiązań, zachodzą- 
cych według ogólnych przepisów należytościowych 


_|co do tych postanowień umownych, które podpa- 


Artykuł 3. 
Wykazywanie roczne. 


Wszystkie zakłady zastępcze, bez wzgledu na 
to. czy mają do wykazania obrót podlegający opłacie 
nalezytosci lub nie, są obowiązane przedkładać wła- 
ściwej władzy skarbowej I. instancyi w ciągu trzech 
miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego 
sprawozdanie rachunkowe wraz z zamknięciem ra- 
chunkowem, przyczem należy w danym razie po- 
dać, jakie kwoty częściowe z wykazanych sum 
rocznych przedstawiają się jako podlegające opłacie 
należytości. 

Również zakłady ubezpieczeń wymienione 
w artykule 1., które zawierają umowy zastępcze, 
winny wykazywać właściwej władzy skarbowej I. iu- 
stancyi w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego 
roku obrotowego roczne sumy kwot uważanych za 
wolne od opłaty należytości. 


Artykuł 4. 
Kontrola. 


Niezależnie od prawa rewizyi, przysługują- 
cego zarządowi skarbowemu na zasadzie 8 12. 
ustawy z dnia 13. grudnia 1862., Dz. u. p. Nr. 89. 
co do obrótów podlegających opłacie należytości, 
ma zarząd ten co do zakładów zastępczych i zakła- 
dów ubezpieczeń wymienionych w artykule 1., które 
żądają uwolnienia od należytości na zasadzie $ 87., 
ustęp 3. ustawy z dnia 16. grudnia 1906., prawo 
wgłądania za pośrednictwem organów swoich w od- 
nośne zapiski przedsiębiorstwa i oryginalne doku- 
menty celem stwierdzenia warunków, uzasadniają- 
cych to uwolnienie od na'eżytości; co do ubezpie- 
czeń traktowanych jako wolne od należytości można 
nadto zażądać przedkładania w oznaczonych dniach 
odpisów odnośnych zapisków przedsiębiorstwa, 
a w poszczególnych wypadkach także przedłoże- 
nia dowodów, ważnych pod wzgłędem żądanego 
uwolnienia. 


ll. Umowy zastępcze służbodawców. 
Artykuł 5. 


Korporacye wymienione w $ 66., lit. b) i ustęp 
końcowy ustawy (kraje, reprezentacye powiatowe 
i gminy) tudzież inni stuzbodawey, którzy co do 


dają należytościom. 

Przy wnoszeniu doniesienia takiego należy po- 
dać co do uznanych umów zastępczych, w jaki spo- 
sób uczyniono zadość ustawowej powinności na- 
leżytościowej odnośnie do postanowień umownych, 
nie korzystających z uwolnienia od należytości. 
Przytem nałeży także przedłożyć odnośną umowę 
w oryginale łub w odpisie wierzytelnym albo też 
donieść, kiedy i w którym urzędzie przedłożono 
umowe w myśl 8 48. ustawy o nalezylosciach 
z dnia 9. lutego 1850., Dz. u. p. Nr. 50. celem 
wymiaru należytości. 

Jeżeli jednak doniesienie miało za przedmiot 
uznanie formularzy na umowy zastępcze, natenczas 
należy przedłożyć właściwej naczelnej władzy skar- 
bowej I. instancyi. przestrzegając postanowień wy- 
danych w ustępie poprzedzającym, poszczególne 
umowy zawarte według uznanego formularza do- 
piero później i to w ciągu 30 dni po zawarciu 
umowy albo też podać w ciągu tego samego ler- 
minu daty wniesionego w celu wymiaru należytości 
doniesienia o tych umowach ($ 43. ustawy o nale- 
żytościach). 


TH. Postanowienia wspólne. 


Artykuł 6. 
Kary porządkowe. 


W razie niedopełnienia zobowiązań nałożo- 
nych niniejszem rozporządzeniem można — nieza- 
leżnie od innych niekorzystnych następstw, które 
zachodzą w myśl ogólnych przepisów należylościo- 
wych — nałożyć kary porządkowe, ustanowione 
w rozporządzeniu Ministerstwa skarbu z dnia 
6. kwietnia 1856., Dz. u. p. Nr. 50., przy ana- 
logieznem przesirzeganiu postanowień niniejszego 
rozporządzenia. 


Artykuł 7. 


Początek mocy obowiązującej. 


Rozporządzenie niniejsze nabiera mocy obo- 
wiązującej w dniu 1. stycznia 1909. 


Korytowski wi. Bienerth wir. 
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199. 
Obwieszezenie Ministerstwa robóf 


publieznyeh z dnia 25. sierpnia 
1908., 


dotyczace dopuszczenia nowego systemu elektro- 
mierza do urzedowego uwierzytelniania. 


Na zasadzie rozporządzenia minisleryalnego 
z dnia 23. września 1904., Dz. u. p. Nr. 111. 
i w wykonaniu przepisów co do urzędowego spraw- 
dzania i uwierzytelniania przyrządów do pomiaru 
zużycia elektryczności, ogłoszonych rozporządze- 
niem ministeryalnem z dnia 21. grudnia 1903., Dz. 
u. p. Nr. 261., dopuściła c. k. Komisya główna 
miar i wag nowy, syslem elektromierza (system XIII. 
— kulombmeter) do urzędowego uwierzytelniania. 

Konstrukcyę systemu tego opisuje się poniżej. 


Gessmann włr. 


Opis 
(wraz z rycina) 
XIII. systemu elektromierza 
(Kulombmeter). 


Zasadą, na której opiera się ten system przy- 
rządu liczącego, jest zasada kółka Barlowa. 

Figury 1., 2. i 3., przedstawiają konstrukcyę 
przyrządu liczącego tego systemu. 

W kąpieli rteciowej H spoczywa miedziana, 
emaliowana tarcza C, platerowana platyną. 

Brzeg i środek tarczy są amalgamowane, aby 
spowodować przepływanie prądu przez tarczę w kie- 
runku promieniowym. 
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Wspomniana wyżej kąpiel rtęciowa znajduje 
się w płaskiem naczyniu, składającem się z dwóch 
niklowanych pły! mosiężnych i leżącego w środku 
pierścienia izolacyjnego ; naczynie to spojone jest za 
pomocą kilku sworzeni. 

Płyty mosiężne zaopatrzone są po slronie we- 
wnętrznej izolacyą z gładkiej tektury. 

Prąd, który ma być mierzony, wchodzi do ką- 
pieli rtęciowej przy zacisku 24 a wychodzi przy za- 
cisku 22. 

Tarcza miedziana jest naciśnięla na oś T i wy- 
balansowana, do czego służą male muterki gy i ga 
umieszczone na osi. ; 

Aby tarcie osi i łożyska zmniejszyć do możli- 
wych granic, umieszczony jest na osi tarczy mie- 
dzianej cigzarek W, tak przystosowany, iż tarcza 
właśnie zatapia się w kąpieli rtęciowej. 

Siły poruszającej dostarcza para biegunów K, 
podczas gdy para biegunów D odwleka obrót tarczy. 

Między temi parami biegunów magnetyzowa- 
nych przez dwa stałe magnesy D'i K’ znajduje się 
tarcza miedziana. 

W miarę wzrostu szybkości tarczy zwiększa 
się jednak opór rtęci, pochodzący z tarcia. Pociąga- 
łoby to za sobą ten skutek, iż przyrządy miernicze 
tej konstrukcyi szłyby za powoli przy wysokich ob- 
ciążeniach. Aby uchylić tę niedogodność, nawinięta 
jest cewka kompenzująca $ dokoła mostka żelaznego 
P, łączącego oba bieguny, przez którą prąd pro- 
wadzony jest w ten sposób, iż pole biegunów po- 
ruszających doznaje wzmocnienia a natomiast pole 
biegunów opóźniających osłabienia. 

Przyrządy liczące tego systemu są kulomb- 
mctrami i rejestrują wskutek tego amperogodziny. 


Wiedeń, dnia 28. lipca 1908. 
C. k. Komisya główna miar i wag: 


Lang włr. 
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XIII. System elektromierza. 


Fig. 1. 
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